ПОА МТА 


5РАН = 113.507 


ТПІИТИТЕЗНТІПІНТЕНГЕТІТЕН 


ТАТІ 


14939 


ЕТЕУАТОА - ба Рі. АЙҒА 


Тота1 Агва `` бд. ЁҒ. 
ноў 


АО ЕКТІ 4.94 
ТАРСЕ КАТ: 


1.8 6:1 


ІІІ! 
2610 


8107 О5НдАҺФРО ІМ ҒТ. 


е 18 


ТІР СНОАО ІМ ЕТ. (ТНЕОАЕТІСАЦ) 
АТАРОТІ ЗЕСТІОМ 


ЅТА. 1900.0 ТАЏЕ 


5ТА. 1899.0 ТАЏЕ 5 ТА. 1037. 


061.5 ТІШІ 


ММБ 


5РАМ-318.0022” 


ТАРЕА ААТІО 
К00Т ЛІРЕС0ІІ 
ІР ШКЕЛЕР ШЕГЕН 515: 


ТІР АТАРОТІ 

ТІр СНОКр ІК ЕТ, (ТНЕОВЕТІСАІ) 
РАР СНОКО (7% МІМВ СНОАр) 
РАР БРАМ (Фф МІМВ ЅРАМ) 
ҒТАР АҢҒА ОЕТ ОТА 
АТЦЕАОМ СНОВО (% ММВ СНОВО -АЕТ 0Е 6 НІМСЕ) 
АТІЕАОМ АЛҒА 50. РТ.-ТОТАТ 


ОТА. 0 


тары тым ИМЕ 400,000 506 2,87 
СЕАЕТАТ 5ТА, 902.86 (АЕТ ОР 0) 


67.73 


ЖАСА ОО/2 МОО/Ғ/ЕО 70 
/0.2%» ТА/УСААМЕЗФ АУА/?% 
ФХУ ағ САОЛО АТ 7; Е. 


5 ТА - 5ТА. 1034.5 ТЮШЕ 


5ТА.1028,75 
ТАКОЕ 5ТА. 178.75 


ТАЕ 


0.6 4:1 
| 63, (А2 0)-301(6:)) 
01.8 1 
65,(318)-415 (84) 
8:685 


1404.0 
20.0 
1248.0 


(нуи) 


РІ0АТ АЕР. МЕ 


969.6 
1566.0 


2418.0 


18 60.0 
(13.5) 


|-5ТА.528.15 | 
ТАЕ 9ТА.218,15 
ТАЦЕ 


30 
АМВІЕ 


20° АТ ЅТЕР 
МАХ.ВАЕАОТН 5ТА.800 


4058. 8264 
(319.9022) 


МІМБ КЕЁҒЕ 


МЕАМ АЁАОВУМАМ ІС СНОВ 


456.2527 


Т, ТНСОЕМСЕ АТ ТІР ТШЕ 


2° ТО 57А. 597 


2623.652 
(218.637) 


625.9 
НЕУ-5ТА:28.5 ЕТЕМ: 5 ТА: 654.40 


ІРЕТІСІІ ТА 


УЕАТІСАЫ ЅТАВІТ ДЕА ~ 59. Р+. АЛҒА Гловз 
КӨБЕН - 59. Ғы. А КЕА 620 
ТоҒа! Агва 50. ЕР. 1703 | 
ІӨРЕРТ ЋКАТІО 1.44 
ТАРЕЯ ҺАТІ0 3.10: 1 
800Т СНОАО ІМ РТ. 5 3.17 
ТІР СНОВО ІМ ЕТ. (ТНЕОЋЕТІСАЈ) 17.14 
АЛИ 


КІКРЕОІП ЗЕСТІОМ - ТІР Фа ай 
ДІМЛЕСПІП ЗЕСТІСПОМ ~ АООТ 


| НИбНЕХ 
ЗУММЕТАТСАГ 


2356.8 
683.5 ТІРЕ МЕАМ ДЕАООҮМАМІС СНОВО (АЕЕ.) 
6 АПЕКОМ НІМСЕ-80%0Е 
РАОЈЕСТЕО УММ СНОВ 
тити аана 
Ӯ 180.977 
келе ІТТІТШ ТҮР 
ТП % 
0) 
СРУ 7 
| 1018.0 
8 69.7179 
 бҮМ. 
СТА. 
) (ММТМ 2 НОВІ ОМТАЕ ТАП) 1423. 
(160.25) 
МҒАМ АЕКООҮМАМІС СНОКр 
АТ ІЕАрІМВ ЕРСЕ 
1329.0 Те 
в18.4204 ——— РАОР ІА. 16 6 
0°57'38.35" | 
А Барс 
187.4783 
88%2721,05” 
26100 


НД МЕЕНОРРЫН | 


Уу 218.220 (АТ НШС ЗТА. 969.6 ТЕР) 
Шы ИР 


264.000 
280.112 - 


ГГНАХОВҒАМ СТА.658 ТО 5ТА,782.5 


57А: 564.383 


ВЕМСЕ (ІМЕ АТ МІМб 5ТА. 0 МЕК 


284,0 


ТАЏЕ 


е 234.0 
ХЕТ. 5ТАВІШЕА 


149.39 
НОЦ. АЕРЕКЕМСЕ РІНЕ 


59007 
7 РАМЕ (АЕАА ӘР 


І0АОЕЮ ТАМ ЦКЕ-400,0007 510 
СС ЕМО -АТ 57. 848.00 (АҒТ ОҒ 0) 


5970 8ТА. 1566 
25%» МАС 


(9 1983 КМ РКОРОСТІЮОМ5 


